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Dr. Johannes Hütte: Die Allgemeinchirurgie im 
Klinikum Lippe 


Dr. Johannes Hütte berichtet über die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie in 
Detmold, die mit modernsten Gerätschaften ausgestattet ist. 
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Die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie verfügt über modernste, 
computergestützte Operationstechniken, wie der Klinikchef Dr. Johannes Hütte weiß. Die 
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Spezialklinik in Detmold, einer der größten in NRW, unterstützt die computerassistierte 
Chirurgie, was viele Vorteile für die Ärzte und die Patientinnen und Patienten mit sich 
bringt. Mit entsprechend geschulten Chirurgen werden somit völlig neue Dimension der 


Prazision erreicht. 


Dr. Johannes Hütte — Geschäftsführer der Klinikum Lippe GmbH — informiert über 
die Klinik für Allgemeinchirurgie, die zusammen mit der Viszeralchirurgie in 
Detmold zu finden ist. Sie zählt zu einer der größten Spezialkliniken in NRW und 


beinhaltet eines der größten Darmzentren in Deutschland. 


Voller Stolz erzählt Dr. Johannes Hütte über modernste Technologie, die im 
Klinikum die Fachärzte unterstützt. Er berichtet weiter über die vielen Vorteile von 
computergestützte Operationstechnik, sowohl für die Ärzte als auch für die 


Patientinnen und Patienten. 


So wurden rund zwei Millionen Euro in das moderne Operationssystem daVinci 
investiert, bei dem Chirurgen von überlegener Visualisierung, verbesserter 
Geschicklichkeit, größerer Genauigkeit und ergonomischem Komfort profitieren. 
Die Vorteile für die Patientinnen und Patienten sind eine geringere 
Komplikationsrate, eine kürzere Genesungszeit sowie eine deutlich reduzierte 


Narbenbildung. 


KLINIK FÜR ALLGEMEIN- UND VISZERALCHIRURGIE 


In der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie (Eingeweidechirurgie) werden 
operative Eingriffe an den Bauchorganen durchgeführt, was den gesamten 
Verdauungstrakt umfasst. Hierbei werden unter anderem die Speiseröhre, die 
Bauchspeicheldrüse, der Magen, der Dünndarm, der Dickdarm, der Enddarm sowie 
die Leber und Milz behandelt. Zusätzlich gehören auch Operationen an endokrinen 
Drüsen wie der Schilddrüse, der Nebenschilddrüse und der Nebenniere sowie 
Behandlungen von Bauchwandbrüchen zum Tätigkeitsbereich, wie Dr. Johannes 


Hütte, Geschäftsführer des Klinikums Lippe, erläutert. 


Mit über 3.000 stationären Aufenthalten pro Jahr zählt die Klinik für Allgemein- und 
Viszeralchirurgie in Detmold zu einer der größten spezialisierten Kliniken in NRW 
für die Behandlung allgemeiner chirurgischer Erkrankungen im Bereich der 
inneren Organe. In unserem Darmzentrum — eines der größten in Deutschland — 
behandeln wir jährlich etwa 140 Patientinnen und Patienten mit neu 


diagnostiziertem Darmkrebs. 
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